Anfahrt Mercedes-Benz Werk Sindelfingen 


West 


Gottlieb-Daimler-Straße 


A 8 EEE 


Ausfahrt 
Böblingen /Sindelfingen 


Calwe; 
AS Böblingen- "Straße 


West Böblingen- (K 1073) 


(8469) Hulb 
24 Ausfahrt 


Böblingen-Hulb 


A 81 EISEN 


Tor 1 


Sie verlassen die A81 an der Ausfahrt 23 Böblingen-Sindelfingen in Fahrtrichtung Sindelfingen und folgen den 
Wegweisern Mercedes-Benz. 


Tor 3 | Tor 5 | Tor 7 


Sie verlassen die A81 an der Ausfahrt 24 Böblingen-Hulb. In Böblingen-West fahren Sie rechts ab in die Calwer 
Straße (K1073) und folgen den Wegweisern Mercedes-Benz. Über die Gottlieb-Daimler-Straße gelangen Sie in die 
Benzstraße zu den Toren 5 und 7. 

Tor 3 erreichen Sie über die Calwer Straße (L1183). 


Anreise mit der Bahn 


Ab Hauptbahnhof Stuttgart mit der S-Bahn Linie S1 Richtung Herrenberg bis Haltestelle Böblingen/Hulb. Umstieg 


auf Buslinie 707 in Richtung Sindelfingen ZOB bis Haltestelle Mercedes-Benz Tor 3, Mercedes-Benz Tor 5 oder 
Mercedes-Benz Tor 7. 


Anreise mit der S-Bahn 


Sie fahren mit der Linie S60 bis zum Haltepunkt "Sindelfingen". Zu Fuß erreichen Sie in etwa 10 Minuten die Tore 
1 bzw. 3. 


